III. C. — FONTS QUI N'ONT JAMA1S EXISTE'
1. — PONT DE MiRBRtt, SUR LARNO, A FLORENCE (ITALIE,
Gauthey en donne un dessin2, et le decrit ainsi :
« Ce pout, bat.i par Michel-Anye, est compost, d'une seulc arche en arc de « cercle, de 42m23 d'ouc-erturc et de 9mi de fl.cche... La uonte n'a que im62 « d'epaisseur a la clef, et la corniclie a etc. taillee dans les ooussoirs, aprcs I'ajfaix-« sctne/it de I'archc. Le parapet du pont est forme, par des balustres; cct ouvrage « est d'une tellc. de'licatcsse, qu'd une grandc distance, I'epaisseur a la clef disparait « (} la oue... »
Ce pont n'cxiste pas.
acier.
J. - On a cite, comme en maconnerie, le Pont de Vauxholl, sur la Tamise, a Londres : il   est en 2. - « Cnnstruclion do* Pont* », 1'nris, 1809, Tome I, p. 23, PI. I, fig. 17.y a pas en Asie-Mineure d'autre arclie antique dc grande porte"e14.
